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ALAN Datenblatt 
ALAN Artikel Nr. 41992 


Modell: AE 31 spez. 


Ohrhörer-Transducer: magnetisches System 
erzielbarer Schalldruckpegel max. 100 dB SPL 
Übertragungsfrequenzbereich 500-8000 Hz (- 6 dB) 

Impedanz 110 Ohm (+/-10 %), geeignet zum 


Anschluss an NF Endstufen 
ab 8 Ohm / 100 mW 


max. verträgliche NF-Leistung 150 mW 


Hinweis: techn. Änderungen, die der Produktpflege dienen, vorbehalten 


© ALAN Electronics GmbH, Nov. 2004 


